SECOND MEMOIKE

SUR

LES  RfiSULTATS  MOYENS

LES ERREURS DBS MESURES.

Recherches statistlques sur la mile de Paris et le de'partement de la Seine; 1829.

I.

Expos6 de la question. Elle a pour objet de d6couvrir suivant quelle loi 1'erreur
d'un r6sultat depend des erreurs partielles des mesures.

On a publie, dans le III6 Tome de cette collection, une regie qui
sert a estimer la precision des resultats moyens deduits d'un grand
nombre d'observations; on se propose cle completer ici Fusage de
cette regie, en y ajoutant un precede du meme genre pour les resultats
du calcul qui se forment de quantites de diff6rente nature en nombre
quelconque.

Dans les applications des Sciences math^matiques, les quantites
inconnues qu'il s'agit de d6terminer ne sont pas des nombres dont la
valeur est entiferement fixe; ces valeurs sont seulement tres appro-
chees. Les erreurs qu'il est impossible d'6viter sont comprises entre
certaines limites : la connaissance de ces limites est trfes importante;
et Ton peut dire qtie toute application du calcul est vague et incer-
taine si Ton ne parvient pas a estimer 1'etendue de Ferreur dont le
resultat peut etre affect^.'la cause est
